Dr Stanistaw Weiner 


emer. profesor gimnazjalny 


przeżywszy lat 68, zmarł dnia 27 maja 1942 r. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie w czwartek dnia 9 lipca 1942 r. o godzinie 7'/, rano w kościele OO. Reformatów, 
o czym zawiadamiaja: 
Zona, dzieci, wnuki i rodzina. 


Me, 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnesgo Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikolajska 13. 


Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


